Mgr STANISLAW 


KWA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC i BRAT 


zmarł nagle dnia 15 października 1988 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w czwartek dnia 20. X. 1988 roku 

o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 

wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrą- 
żeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYN i RODZINA. 


